S. Į P. 


FRANCISZKA 


ŚPIEWACZKA OPEROWA 
zmarła w dniu 8 sierpnia 1969 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek dnia 11 bm. 
o godzinie 10 w kościele O.O. Franciszkanów, wyprowadzenie zwłok od bramy cmentarza Rako- 
wickiego do grobowca rodzinnego nastąpi w tym samym dniu o godz. 12, o czym zawiadamiają: 


SIOSTRY I BRACIA. 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIĄ PRACY 
STOLARZY i PRACOWN. POGRZEBOWYCH 

Zakład Nr 1 D. Z. 5419/69 A-74 (8551) — 38 
Kraków, pl. Szczepański 2 — Telefon 555-67 


